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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


- (1) 


on or before 18 - 8 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 


- [ No. 15/2011] 
No. C3 - 12241/2011 / MCT. 

8th July 2011 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the Split Air Conditioner - 1 No . 
required for Academic Section of Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , Tender 
Number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuam , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 312 . 

Duplicate — 156 . 
Last date and time of sale of tender form 
16-9- 2011, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17 - 9-2011, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
17 -9- 2011 , 3 .30 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അക്കാഡമിക്ക് 
സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്പിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ - 312 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 156 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 9 - 2011, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 9 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 9 - 2011, 3.30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
- ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 


മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ആഫീസിൽ 18 - 8 -2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസി 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും 
16 - 9 - 2011, 3 മണി. 


കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
യോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 18 - 8- 2011- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


( 2) 

- [ No. 13/ 2011 ] 
No. C3-9047/2011/ MCT. 

28th July 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for performing the Self Retaining Flexible Arm 
Brain Retractor — 1 No. required for the Neuro Surgery 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form ( + ST): 

Original - 416. 

Duplicate - 208. 
Last date and time of sale of tender form 
15-9 -2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16- 9 - 2011 , 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
16 -9- 2011, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 18 - 8 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യമായ സെൽഫ്റിട്ടെനിംഗ് 
ഫ്ളെക്സിബിൾ ആം ബയിൻ റിട്രാക്ടർ - 1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസു 
കൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില വിൽപ്പന നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ: 

അസ്സൽ - 416 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 15- 9- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 9 - 2011 , 2 .30 മണി. 


[ No.19 /2011] 
No . C1 -14407/2011/ MCT. 

28th July 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the Miscellaneous Items required 
for the PIPMS Department Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of S . T.): 

Original - 416. 
| Duplicate - 208. 


Last date and time of sale of tender form 
12 -9 - 2011, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 9 - 2011 , 2. 30 p . m . 

Date and time of opening of tender form 
13-9 -2011, 3 p . m. 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 27 - 8 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
പി . ഐ . പി . എം . എസ്. - ലേക്ക് ആവശ്യമായ പല വിധ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost of 
it will be refundable under any circumstances . 


5 . 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ( ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 9 - 2011, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 9- 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും - 
13 - 9 - 2011, 3 മണി. 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 


8. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 8 -2011 -നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
( പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


- 9. 


Tenders unsealed , unsingned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


LIST OF ITEMS 


Sl. No. 


Name 


No. & Rate 


100 x 60 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers where ever necessary . 


500 x 8 


Microscopic cover slip 
(22 mm x 22 mm ) 
Sample vials 5 ml capacity 
Plastic coupling jar 
Petridish (90 mm x 15mm ) 
Reagent (Dropper bottle) 
Wash bottle 
B . D . Vaceutainers-Red top 
B . D . Vaceutainers -Lavnder 
top (EDTA ) 
Vacutainer adaptor 


30 (30 x 40 ) 
10 (50 x 100 ) 

60 (60 x 50) 
30 (40 x 30 ) 
| 100 x 15 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


Specification of the items are given 


in the list. 


100 x 15 


Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 
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50 x 15 


17 . 


SCHEDULE 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized repersentative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


1. 


The period for which the rates to be in firm — One 
year. 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 


More details can be had from this office on working 
hours. 


conditions will not be 


Advance payments 
considered . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C3 - 11966/2011/ MCK . 


15th July 2011 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Split A . C - 1. 5 T - 20 Nos. to Medical 
College , Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 1,561 prescribed cost in Cash or by Money 
Order till 6 - 9 - 2011 at 12 Noon . No other modes of 
remittances will be entertained . Those who require tender 
forms by post, a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
atleast 10 days prior to the closing date of tender sales . 
Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C3 / 11966 /2011 /MCK for the 
purchase of Split AC " addressed to “ The Principal, 
Medical College, Kottayam -8” should reach this office on 
or before 6 - 9-2011 at 1 p . m . Tenders received late will 
not be entertained. The duly received tenders will be 
opened at 6 - 9 - 2011, 2 .30 p . m . at the stipulated time in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


No. C3- 5625/2011/ MCK. 

9th August 2011 . 
Dates of the tenders are invited for the purchase of 
following equipments to Medical College , Kottayam are 
rescheduled . 

- Cost of tender form - 728 for Sl. No. 1, 2,185 for 
Sl. No . 2 , 1 , 873 for Sl. No. 3 , 832 for Sl. No . 4, 

936 for Sl. No. 5 , 1 ,561 for Sl. No. 6, 312 for Sl . No . 7, 
and 416 for Sl . Nos. 8 , 9 . 

| Last date and time for purchasing tender - 12 - 9 - 2011 , 
12 .30 p. m . 

Last date and time for submitting tender - 12 - 9 - 2011 , 
1 p . m . 

Date and time of opening of tender 
12- 9-2011, 2.30 p. m . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of prescribed cost in cash or by Money Order 
till no other modes of remittances will be entertained . 
Those who require tender forms by post, a sum of 40 
will be added towards postage charges. Money Orders 
should reach this office atleast 10 days prior to the 
closing date of tender sales. Cost of tender forms will not 
be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as " Tender No . C3 / 5625 /2011 / MCK for the 
purchase of Various Equipments" addressed to “ The 
Principal , Medical College , Kottayam - 8 should reach this 
office on or before 12 - 9 -2011 at 1 p . m . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders will 
be opened at 2. 30 p. m . on 12 -9 -2011 at the stipulated 
time in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during the working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള 
പട്ടികപ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ച തീയതി ചില സങ്കേതിക കാരണ 
ങ്ങളാൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


Further details can be obtained from this office 
during the working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്, 
എ . സി . - 1. 5 ടൺ - 10 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,561 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 6 
-9 -2011, 12 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ, കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 - 11966/ 2011/ എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സ്പ്പ്ലിറ്റ് എ . സി . എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 6 -9- 2011, 
1 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ 6- 9-2011, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 728, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2 ,185, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,873, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 832 ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 936 ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,561, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 312 ക്രമനമ്പർ 8 - നും 9 - നും 416. 


ദർ ഘാ സ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 9 - 2011, 12.30 മണി. 


- ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 12- 9- 2011, 1 മണി. 


Medical College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 9 - 2011, 
2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് പത ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ, കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3- 5625 / 2011/ എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
വിവിധ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി 
“ പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Govt. Stamp Paper worth 100 and 
EMD @ 1 % of the total cost of items tendered for. The 
tenders will be opened on 15 - 9 - 2011 at 11. 30 a . m . in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives. Date upto which the rates are to 
be firm is 31 - 3- 2012 . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders, without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheque , Draft, Postage Stamps etc ., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 137 by 
Money Order taken in favour of Principal, Medical College, 
Kozhikode. 


LIST OF ITEMS 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours . 


Name of Equipments 


Quantity 
required 


No. 


1 


1 Nos. 


Spectoro Photometer 
Haemodialysis Machine 
Ultrasound Machine 
Non Invasive Ventillator 
U .V . Visible Spectorphotometer 
Vascular Instruments 
Nebuilzer 
Centrifuge 
Baby cradles 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ എ . ബി . ജി . മെഷീൻ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 5,00, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,040 
പകർപ്പ്- 520 
തപാൽവഴി 1,090 
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Medical College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന 
തീരുന്ന തീയതി - 2 - 9 - 2011. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


No. S6 /10032/ 2011 / MCC. 

23rd July 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the Manufacturers or authorized 
Distributors for the supply of ABG Machine for 
Paediatric Department, Medical College , Kozhikode. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 1 ,040 on or before 14- 9 - 2011 , 3 . 30 p . m , or by 
Registered Post on or before 2- 9- 2011 , producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 1, 090. Tenders should be superscribed 
as Tender No . "S6/ 10032/ 11 / MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode. Tenders should 
be submitted on or before 15 - 9 - 2011, 11 a . m . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 

- ദർഘാസു കൾ “എസ്6 / 10032 / 11/ എം . സി . സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ളസമ്മ ത പത്രം വാഗ്ദ ത്ത തുകയുടെ1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


TENDER NOTICES 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. S2 - 10024 /2011 / 

MCC . 


25th July 2011. 


SPECIFICATION 
A fully automatic fast, precise blood gas analyzer 
with following features : 
1. Measured parameters : pH ,pC02,p02, C1, Na, 

Ca & Mg. 
2 . Calculated parameters: Std . pH ,pCO2, pO2, 

CH + HCO3, Std . HCO3 Std HCO3, 02, Sat, BEX 
BEеof BB , 02 content, TCO2 , all at patient s 
temperature . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the Manufacturers or authorized 
Distributors for the supply of High Frequency Neonatal 
Ventilator for the department of Paediatrics of Medical 
College, Kozhikode . 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 /10024 /2011/MCC for the 
supply of High Frequency Neonatal Ventilator due on 
2 - 9 - 2011 and should be addressed to the Principal, Medical 
College, Calicut- 673 008 . Belated tenders will not be 
accepted . 


3. Sample size : Not more than 70 microlitre . 


4 . Throughout 40 samples per hour. 


5 . Readout time: Less than 1 min . 


6. Printer: in -built with preferably non - thermal paper. 


7. Calibration : Automatic in cycle system . 


Cost of tender form : 

Original — 2,392 . 
Duplicate — 1 196. 

By post , 2,430. 
Date and time of sale of tender forms by post 
5 -9 -2011, 3 p. m . 

Date and time of sale of tender forms — 14 - 9 - 2011 , 
3 p. m . 


8. Display: Digital display on the screen . 
9 . Electrodes: Maintenance free with shelf life not less 

than 1 year. 


10. Memory : More than 100 patients memory . 
11 . Spares: Enclose invoice of 10 most expensive and 

essential spares. 


Last date and time of receipt of tender forms 
15 - 9- 2011 , 11 a. m . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2012 . 


12 . warranty for atleast 2 years, CAM and AMC for 5 

years. 


The tenders will be opened at 11. 30 a .m . on 
15 -9 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


13. should be FDA , CE , UL , BIS or equivalent 

approved product 
14 . Manufacturer should have ISO certification for 

quality standards . 
15. Local service facility should be available . 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty maximum 2 years and AMC/CAMC minimum 

5 year after warranty . 
4 . The tender not satisfying all the conditions are liable 

to be rejected . 


Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the total cost of 
the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only. The tenders without 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice . Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Demonstration if required 
should be provided by the firm at their on expense . 


Office of the Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


Further details can be had from the Office of the 
Principal , Medical College, Calicut during working hours. 


HFOV Mode 
It should be possible to combine HFOV as below : 

IPPV + HFOV 


• 


CPAP + HFOV 
The HFOV function should control: 

Frequency and Amplitude. 
Should measure parameters in HFOV such as Indirect 
measurement of Co2 during High Frequency 
Ventilation , Tidal volume in HFOV, MV in IMV stroke 
in inspiration , MV in IMV strokes in expiration . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു രോഗ 
വി ഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് ഹെ ( ഫീ ക്വൻ സി നിയോ നാ റ്റൽ 
വെന്റിലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദ ർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാ സു കൾ എസ്2 / 10024 | 2011/ എം സിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
15-9- 2011- ന് രാവിലെ 11മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്നദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 15 -9 -2011 - ന് രാവിലെ 11.30- ന് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 14 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 5 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ് മണി ഓർഡർ 
അ യ യ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേ നയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 2,392. 
പകർപ്പ് - 1,196. 
തപാൽ മുഖേന - 2,430. 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രവർത്തനക്ഷമത 
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിബ ന്ധ ന ക ൾ പാലി ക്ക പ്പെ ടാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Should have settings for: 
Peak Inspiratory Pressure — 10 -75cm H2O 
PEEP _ 0 -15 cm H20 
Inspiratory Time— 0 .1 -2 Sec . 
Expiratory Time — 0 .2 - 25 Sec. 

Maximum Rate ( based on Insp . Time and 
- Exp . Time ) - 200 bpm 
Inspiratory flow — 1 -30 lpm 
Base flow - 1 - 20 Ipm 
Should have realtime monitoring at Y-piece of: 
Pressure — Peak , Plateau,Mean , CPAP /PEEP 
Expired Tidal Volume (Monitored ), Expired Minute 
Volume, Leakage in % 
Frequency /Rate - Set (Inspiratory ) Spontaneous 
- MV in % total IE ratio 


FIO2 and Pressure, Flow wave from 
Lung Mechanics- Resistance, Compiance , C20 /C . 

Time constant Tc , RVR 
Should have automatic alarm settings for all alarms.MV 
alarm can be manually adjusted along with alarmsfor: 

High / low Pressure 


High /low Minute Volume/ Tidal Volume 


SPECIFICATIONS 


Advanced microprocessor based continuous flow , 
pressure limited , time cycled ventilator for very low body 
weight infants (Premature , new borns) upto maximum 20 
kg . upgradeable for additional functions. 


Apnoea alarm 
Scope of supply should include 
Modular corrosion free Original Trolley 
OriginalCompressor with Attachment water trap 
Silicon heated Hose set for neonates — 2 set. 
Servo controlled humidifier with heated Wire type 

and reusable chamber 
Flow sensor - 10 Nos . 
Inbuilt Nebuliser 
Original Hinged arm for rail ( Support for patient 

circuit ) 


The ventilator should have the following ventilation 
modes as below : 


IMV, Assist Control, SIMV, CPAP 
Pressure support Ventilation and Assuring the tidal 

volume or spontaneous breathing in Assist 
Control mode , SIMV mode and Pressure 
Support Mode . 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


Quality Standards and Support requirements - 
The unit also should have FDA and CE Certification 

Warranty - 2 year. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached . 


ITIONS 


2 . The firm should be arranged demonstration at his own 
cost if requested . 

3.Warrantyminimum 2 years and AMC/CAMC minimum 
5 years after the warranty . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു രോഗ 
വി ഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ പൾസ് ഓക് സി മീറ്റർ 
10 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 3, 00 ,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 612 . 
പകർപ്പ് - 306. 

തപാൽ വഴി 652. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


The tenders are not satisfying all the conditions are liable 
to be rejected without further notice . 


- ( 2) 
No. S4 -10028 /2011 / MCC . 

25th July 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Pulse Oxymeter (10 Nos .) 
for Paediatrics Department of Medical College , Kozhikode. 

Estimated cost - 3, 00, 000 . 
Cost of duplicate tender form - 306. 

Last date and time of sale of tender form by post 
2- 9- 2011, 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 2 - 9 - 2011. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11. 30 മണി. 


Date upto which the rates are to be firm , 
31-3- 2012 . 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 612 on or before 14 - 9 -2011 , 3. 30 p . m . or by Registered 
Post on or before 2 -9 - 2011 producing Money Order taken 
in favour of Principal, Medical College , Kozhikode for 
652 . Tenders should be superscribed as Tender No. S4 / 
10028 /2011/MCC and addressed to the Principal, Medical 
College, Kozhikode -673 008 . Tenders should be submitted 
on or before 15 - 9 - 2011, 11 a . m . Belated tenders will not 
be accepted . Each tender should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opend on 
15 -9 - 2011, 11 .30 a. m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives . 


ദർഘാ സു കൾ എസ്4 / 10028 / 2011 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് 
ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീ ക്യത ഏജന്റി ന്റെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത്ര ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത ക യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The tenders without the required 
agreement and sufficient Earnest Money Deposit and the 
tenders that do not satisfy the conditions are liable to be 
rejected without any notice, cheque , draft, postage stamp 
etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request along with the remittance of 137 by Money 
order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode . 


LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATION 
- Should have LED of minimum 0 . 4 " to display Sp02 
and Pulse Rate . 

- Should have LCD Display of 240x64 pixels, Viewing 
area 132.6x39.0mm to display Plethysmograph, Baragraph 
and Alarm Limits 

Should have single 3 colour LED to indicate 
Perfusion status. 

Should have LED to indicate charging and working 
on Battery. 

Should have Keys for on / off , Menu , Up, Down , 
Cancel, Wave/ Trend , Freeze and Silence. 


Should have SpO2measuring Range 0 to 100 % . 


(3) 


Should have automatic averaging of SpO2 on 4 , 8 or 16 
beats of Pulse . 


Should have selectable Plethysmograph Wave Speed of 
12 .5, 25 or 50mm /sec . 

Should have selectable wave form display type line or 


No. S4 - 10029 /2011/MCC . 

25th July 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of NIBP Monitor (5 Nos.) for 
Paediatrics Department of Medical College , Kozhikode. 

Estimated Cost - 4 ,00 ,000 . 
Cost of duplicate tender form — 416 . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 -3 -2012 . 


fill. 


Should have automatic Gain Control. 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment 
of 832 on or before 14 -9- 2011, 3.30 p . m . or by Registered 
Post on or before 2 - 9 - 2011 producing 
Money Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 872 . Tenders should be superscribed as 
Tender No . 94 / 10029 / 2011 /MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode-673 008 . Tenders 
should be submitted on or before 15 - 9 - 2011 , 11a .m . 
Belated tenders will not be accepted . Each tender should 
be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on 15 - 9 - 2011 , 11 . 30 a. m . 
in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 


Should have scrolling for 15 -60 sec on Wave freeze . 
Should have pulse measuring Range 18 to 300bpm . 

Should have automatic averaging of Pulse on 8 , 16 or 
32 beats of Pulse . 

Should have pulse Beep Tone change with SpO2 value. 

Should have alarms & Beep tone change with SpO2 
value . 

Should have alarm for Sensor Disconnected , Limit 
Violations and Low Battery . 

Should have option for Alarm Silence , Beep Silence 
and all Silence . 

Should have selectable alarm range of SpO2 from 
1 to 100 % & Off (Upper limit) and 0 to 100 % 
(Lower limit ) ( in 1 % steps) 

Should have selectable alarm range of Pulse from 5 to 
300 bpm (Upper limit ) and 0 to 295 bpm (Lower Limit ) ( in 5 
bpm steps ) 

Should have memory Trends of SpO2, Pulse Rate & 
Signal of Past 144 hrs. available for Printing . 

Should have memory Trends of SpO2, Pulse Rate & 
Signal of Past 24 hrs. available for display . 

Should have memory Trends of past 1000 alarm 
Violation events. 

The battery charging time should be maximum 8 hrs. 
Should have Battery Back up of 6 hours. 
Should be Portable (weight maximum 2kg.) 
Manufacturer should have ISO certification . 
Warranty - 2 years 
CAMC/AMC for 5 years after warranty . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The tenders without the required 
agreement and sufficient Earnest Money Deposit and the 
tenders that do not satisfy the conditions are liable to be 
rejected without any notice, Cheque , draft, postage stamp 
etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour or Principal, Medical College , 
Kozhikode. 


Further details can be had from the Office of the 
Principal , Medical College , Calicut during working hours. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു രോഗ 
sobomocelow coucoj200 2900. 009). m . 01. coolq8 
5 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത മായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BOSS08 Oos - 4 ,00 ,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
BÔMIOMŰ Gonomolong odel : 

cromurod 832. 
powote 416 . 
01080191 872. 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. The tenders are not satisfying the conditions are 

liable to be rejected without further notice . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതി- - 2 - 9- 2011. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ എസ്4 / 10029 / 2011 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11 .30 - ന് 
ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത ഏജന്റി ന്റെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യക യിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 


Heart Rate Range - Adult/Paed.- 15 to 300 bpm. 
Accuracy 

- + 1bpm or + 1 % 
Resolution 

- 1 bpm 
Frequency Response -Diagnostic Mode _ 0.05 to 

120 Hz . 
Monitor Mode — 0 . 5 to 40Hz 

Surgery Mode 1 -20Hz 
CMRR 

- > 100dB 
ST Detection 
Respiration 
Method 

-- RA - LL impedance 
Measurement Range - 0 to 120rpm 
Resolution 

- 1rpm 
Accuracy 

– + 2rpm 
Temperature 
Range 

- 0 to 50°C 
Resolution 

0 .1°C 
Sensor Type — YSI (B series ) and CF -F1 

Refresh Time - Every 1 - 2 seconds 
NIBP 
Method 

- Oscillometric 
Operation Modes -- Manual / Automatic/ Continuous 
Measurement Types - Systolic , Diastolic, Mean - 
Measurement Range -- Adult SYS - 40 to 270mm Hg 

DIA 10 to 215mm Hg 

MAP 20 to 235mm Hg 
Resolution 

- lmmHg 
ETCO2 

Side Stream Technology 
Should be upgradeable to Dual IBP, Thermal Recorder 
Should have facility to Recall 500 NIBP measurements 

and 60 alarm events. 
Should have Oxy CRG screen for Neonatalmonitoring. 
Should be Portable (weightmaximum 4kg.) 
Manufacturer should have ISO certification . 
Warranty — 2 years 
AMC/CAMC for 5 years after expiry warrenty . 


LIST OF ITEMSWITH SPECIFICATION 
NIBP Monitor - - 5 Nos. 
Safety 
(Meet the requirements of IEC 60601 standards) 

Display - 10.2 " Colour, TFT 
Resolution ---800x480 
Trace 

— 9 waveformsmaximum 
Indicator - Alarm indicator, power indicator, 

charging indicator 
Battery — 14 .8V, 2 Ah Rechargeable Lithium 
Battery Backup - 80 minutes minimum 
AC Mains - 100 - 240V, 50/ 60Hz. 
Trend Time -- - 96 hrs graphical & Tabular Trends 
Alarm 

— 3 level audible and visual alarm 
Sp02 
Range 

0 to 100 % 
Resolution 

- 1 % 
Accuracy - 70 -100 % + 2 % 

Alarm range - 0 - 100 % 
Pulse Rate 

Range - 15 - 254bpm 

Resolution - 1 bpm 
ECG 
Lead Type 

- 3 leads or 5 leads selectable. 
ECG Waveform — maximum 7 wave forms at 

a time 


( 4) 


No. S5 -10030 /2011/ MCC . 

25th July 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Portable X - ray (60mA ) for 
Paediatric Department of Medical College, Kozhikode. 

Estimated Cost - 4, 00,000. 
Cost of duplicate tender form — 416 . 
Date upto which the rates are to be firm — 30 - 3 -2012 . 


100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal , Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 832 on or before 14 - 9 - 2011, 3 .30 p .m . or by Registered 
Post on or before 2 - 9 - 2011 producing Money Order taken 
in favour of Principal, Medical College, Kozhikode for 
- 872 . Tenders should be superscribed as Tender 
No . S5 / 10030 /2011/MCC and addressed to the Principal, 
Medical College , Kozhikode - 673 008. Tenders should be 
submitted on or before 15 - 9 - 2011, 11 a.m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 15 - 9 - 2011 , 11. 30 a .m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheque , Draft , Postage Stamp etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request, along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശു രോഗ 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ പോർട്ടബിൾ എക്സ് ( 60mA ) 
വിത രണം ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത 
മായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ- 832. 
പകർപ്പ് - 416. 

തപാൽവഴി - 872 , 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വില്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 2- 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 

ദർഘാ സു കൾ എസ്5 / 10030 / 2011 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ്ക്കേ ണ്ട താണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


SCHEDULE OF ITEM 
Portable X - ray ( 60 mA ) - 1 No. 
Specification for Portable X -ray Unit ( 60 mA ) - 1 No . 

SPECIFICATION 
The equipment should be approved by AERB for 
clinical use. 

The portable X -ray machine here refers to mobile 
X - ray unit suitable for taking radiographic examinations or 
bed ridden patients at wards, theatres and ICU . 

X - ray tube and generator 

60mA stationary anode type X -ray tube with AERB 
type approval mandatory focal spot size 2 - 2 .5 mm . 

Generator: Full wave rectified self contained 
tube head . 

Colimator: User friendly manually operable collimator 
assembling with light beam necessary. 

Console with digital display or exposure and selected 
parameters KVp incremental rise in small steps. 

Radiography kv — 45 to 100 kv. 
mA range : 25- 60. 

Overload indicator, voltage compensator and exposure 
switch with lengthy cord at least 2 .5 meters long . 

Tube arm : Articulated stretchable type . 
Stand : Counter balanced mobile stand . 

Power supply : 250v AC , single phase , 50 Hz , 
15 ampere socket. 

Lead protective puch for keeping cassettes . 
Audio indication for X -ray exposure necessary. 


Radiation protection accessories 

Lead aprons — 1 Number vinyl coated light weight 
with 2 .5 mm lead equivalent. 

X -ray film cassettes with high speed intensifying 
screens. 


15 " x 12 " _ 4 Numbers. 


X - ray film blocker /divider 15" x 6" — 1 Number. 

Warranty - 2 years for X - ray equipments from the 
date of commissioning as per government directions, 
5 years CMC thereafter. 


Supplier should produce a list of at least 10 major 
institutions in Government or private sector in Kerala 
where the same machine installed . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ യു .എസ്. ജി . മെഷീൻ വിത്ത് 
നിയോ നാ ? ൽ പാബ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത മാ യതു മായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. 


The brochure issued by the manufacturer in original 
should be attached 


അടങ്കൽ തുക 


10,00 ,000. 


2. 


The firm should be arranged demonstration at his 
own cost if requested . 


നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 1,560. 


3. 


The tenders are not satisfying all the conditions are 
liable to be rejected without further notice. 


പകർപ്പ് - 780. 


തപാൽ വഴി - 1, 600 . 


No. S5-10031/2011/ MCC. 


25th July 2011 . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2011 , 3.30 മണി. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of U . S . G . Machine with 
Neonatal Probe for Peadiatric Department, Medical 
College, Kozhikode. 

Estimated Cost - 10 ,00, 000 . 
Cost of duplicate tender form - 780 . 
Date upto which the rates are to be firm — 30 -3 -2012 . 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 2- 9-2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011, 11.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ "നമ്പർ എസ്5 / 1003 / 2011 എംസിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11 .30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃക യിലുള്ള സമ്മ ത പ്രതം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment 
of 1 , 560 on or before 14- 9 - 2011, 3 . 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 2 - 9 - 2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 1,600 . Tenders should be superscribed as 
Tender No. S5 /10031 /2011/MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode . Tenders should be 
submitted on or before 15 - 9 - 2011, 11 a . m . 
Belated tenders will not be accepted . Each tender should 
be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on 15 -9 - 2011, 11. 30 a.m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheques , draft, postage stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala on 
request along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Calicut during the working 
hours . 


SCHEDULE OF ITEMS 


USG machine with neonatal probe — 1 No. 
Specification for conventional Ultrasound Scanner. 

A brief specification for conventional Ultrasound is 
given below : 

The machine should be compatible for imaging of 
abdomen , urognital system , obstetrics and small parts. 

The machine should be mounted in an ergonometric 
trolly for easy mobility and handling . 
1. Console 

(a) Alpha numeric Keyboard - preferably piano type. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


(1) 


No. S5 - 7419 /2011/MCC . 


26th July 2011. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers or authorized 
Distributors for the supply of Adult size Oxygenators 
(50 Nos.) for the Department of Cardiovascular and 
Thoracic Surgery, Medical College , Kozhikode. 

Estimated Cost - 4 ,75 ,000 . 


(b ) Dynamic range 30 - 90 or above in steps of 

6 decibel or less . 
(c ) Adjustable variable gain is steps of 1 to 2 KHz. 
(d ) M gain key. 
( e ) Adjustable TGC with calipers for maximum 

epth imaging 
(f) Combination and single focus . 
(g ) Measurements key . 
(h ) Body markers. 
(i) Frame memory. 
(j) Video inversion and left to right inversion 
(k ) Write zoom and scrolling . 
(1) Connectability tio peripherals like computer, video 

and printer. 
2. Probe 

Phased array electronic transducers. 
Active ports 2. 
(1) 3 .5 MHz - Curvilinear broad band width for 

scanning abdomen — 1No. 
(2) 2/2.5 MHz. Curvilinear probe (paediatric probe ) — 

1 No . 
3. Monitor 

17 to 19 inch high resolution monitor with 256 grey 
scales and adjustable contrast and brightness. 
Tilt swivel and rotation adjustability . 
Display :- B - mode single . 

B / B mode - dual. 

B /M mode - real time. 
4 . Accessories 

On line UPS required for functioning of machine . 
Warranty : — For three years from the date of functioning . 
AMC after the expiry of warranty for a period of 
minimum 5 years. 
CAMC — 5 years . 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 1 ,040 on or before 15 - 9 - 2011 , 3 . 30 p . m . or by 
Registered Post on or before 6 -9 -2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 1,080 . Tenders should be superscribed as 
Tender No. 85 / 7419 /2011 /MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode. Tenders should be 
submitted on or before 16 - 9- 2011, 11 a.m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on 16 - 9 - 2011 , 11 . 30 a. m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . cheques , draft, postage stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala on 
request along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original shall be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. The tenderers are not satisfying all the conditions 

are liable to be rejected without further notice . 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during the working 
hours . 

GAISIGAW Š bowlandGabczaloe ml. 11. 01.29 m . 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ അഡൽറ്റ് സൈസ് ഓക്സിജനേറ്റർ 
(50 എണ്ണം) വിതരണംചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത 
മായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

erosa08 Mas - 4,75,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

coquod 1,040 . 
slaboj 520. 

00108 0191 1,080. 
- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
ml00100 NOO10 — 15 - 9- 2011 , 3.30 am . 


Office of the Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 6 - 9 - 2011, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 16 - 9 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 9 - 2011, 11. 30 മണി. 


ദർഘാസ് " നമ്പർ എസ്5/7419/ 2011 / എംസിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ എൻ. ഐ . വി . വെന്റിലേറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകത ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിത 
മായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,50 , 000. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 . 
പകർപ്പ് - 208. 

തപാൽവഴി - 456 . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 9 - 2011, 3.30 മണി. 


- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതി 3- 9 - 2011. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2011, 11 മണി. 


( 2 ) 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011, 11.30 മണി. 


No. S4- 8143/ 2011/ MCC . 


26th July 2011. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3 - 2012 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized distribu 
tors for the supply of NIV Ventilator-2 Nos. for Medicine 
Department, Medical College, Kozhikode. 

Estimated Cost - 1,50, 000 . 


ദർ ഘാ സു കൾ എസ്4/ 8143/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 - ന് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതി നിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാ ലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on payment 
of 416 on or before 14 - 9 - 2011 , 3 . 30 p .m . or by 
Registered post on or before 3 - 9 - 2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode for 456 . Tenders should be superscribed as 
Tender No . S4 / 8143 / 2011 / MCC and addressed to the 
Principal, Medical College , Kozhikode -673 008 . Tenders 
should be submitted on or before 15 - 9 - 2011, 11 a .m . 
Belated tenders will not be accepted. Each tender should 
be submitted along with an agreement signed and 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on 15 -9 - 2011 , 11. 30 a. m . in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives . 


- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque, draft, postage stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala on 
request along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College, 
Kozhikode . 


Should have latest art of technology to provide Non 
Inversive Ventilator. 

1. Ventilator should have the following performance 
date : 

(a) Mode of Ventilator- CPAP bilevel PCV. 
( b) PEEP- 3.20 mbar. 
(c) Freequency -8 .50 bpm . 
( d) Ratio 1:3 to 2:1. 
(e) PinSp/pbl -level-5.50 number 
(f) Tigger -sensitive , Normal 
( g) Ti Apnoe -5 . 6 = 0sc . 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during the working hours . 


Cost of tender forms : 

Original — 2,392. 
Duplicate — 1,196 . 
By post — 2 ,430 . 


Last date and time of sale of tender form 
14 -9- 2011, 3 p . m . 


By post — 5-9 -2011, 3.30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
15 - 9 - 2011, 11 a . m . 


2 . Ventilator should have rescue mode Ventilation in 
case of pressure sensor failor. 

3. Ventilator should have volume guarantee 
Ventilation . 

4. Ventilator should have built in LCD graphically 
display for the monitoring of following parameter. 

(a ) Real time wave form display of PrVst and Flow 

Vst. 
(b ) Volume frequency & PIP . 

5. Ventilator should have built in alarm system for the 
folowing parameters. 

(a ) Supply pressure low . 
(b ) Airway pressure low /high . 
(c ) Leakage , apnoea & Frequency . 

(d ) Low battery. 

6 . Ventilator should be operatable on mains and 
battery with backup of 2 hrs . 

7. Ventilator should have facility for oxygen 
enrichment. 

8. Ventilator should be light weight. 
9. Ventilator should have low noice level . 

10. Ventilator should supply with following 
accessories : 

(a) Breathing Hose . 
(b ) Nasal mask -Adult & Child . 


The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 15 - 9 -2011 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by Registered post on payment by Money Order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


Each tenderers should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Govt. Stamp Paper worth 
100 and EMD @ 1 % of the total cost of the item 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without required Earnest 
Money Deposit and agreement and not satisfying the 
other tender conditions are liable to be reject without any 
notice. Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Demonstration if required should be 
provided by the firm at their own expense . 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Calicut during working hours. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. The tenders not satisfying all the conditions are 

liable to be rejected without further notice . 
Medical College , 

(Sd .) 
Kozhikode. 

Principal. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുരോഗ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് മൾട്ടിപാരാ മോണിറ്ററുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുംമുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BorelowJDUB 2001 . 2 / 10025 / 2011/ 290.MI.MI. 24m 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
GAISIGODOŠ -673 008 90 uleiomolo crQ COOMBOO . 
15 -9- 2011 -M molbe 11 amon600040 eislom Borelombo 
middlonmoe . BÖJOM JACô 15 -9-2011 ouboe 11.30- M 
ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റി ന്റെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


TENDER NOTICES 


No. S2- 10025/2011/MCC . 


26th 


July 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized distributors 
for the supply of Multipara Monitors ( 10 Nos.) for the 
Department of Paediatrics, Medical College , Kozhikode. 

The envelop containing the tenders should be 
superscribed as Tender No. S2 /10025 /2011/MCC for the 
supply of Multipara Monitors due on 2 -9-2011 and should be 
addressed to the Principal, Medical College, Calicut-673 008 . 
Belated tenders will not be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
Loldm1g0310mg 63500mlos mimo 4 - 9 - 2011 001026MOO 
3 el 60 CM0520 5 - 9 - 2011 - aml 338w8 
അയയ്ക്കുന്ന പക്ഷം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
21052330e 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

comuns 2,392. 
Dort 1,196. 
0010008 2 :CUM 2,430 . 


Protection 

: Withstand 5000 VAC /50 Hz 

Voltage in isolation against 
Defibrillation and Electro 

Surgical interference 
ST Segment Detection : Measurement range : 

2 .0 to 2 .0 mV 
ST Alarm range : -2 .0 to 2 .0 mV 


- 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടു 
ത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ള 
തല്ല . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രവർത്തന ക്ഷമത പരിശോധി 
ക്കുന്ന തിനായി ഉപകരണം ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്. പണം 
അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Alarm events recallable , Pacemaker detection and 5 
types abnormal status detectable . 


SPECIAL CONDITIONS 


നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . കൂടു തൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty minimun 2 years and AMC/CAMC minimum 

5 years after the warranty. 

The tenders are not satisfying all the conditions are 
liable to be rejected without further notice . 


SCHEDULE OF MATERIALS 


(2 ) 


No. S3- 10026 /2011/MCC . 


26th July 2011 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers or authorized 
Suppliers for the supply of Trolley with radiant warmer to 
Department of Paediatrics of Medical College , Kozhikode . 
Demonstration of the item is to be done if necessary . 


Multipara Monitor — 10 Nos . 
SPECIFICATIONS : 
Safety 
(Meet the requirements of IEC 60601 - 1 + A1+ A2; 

IEC C60601- 1 -2 + A1 Standards) 
Display 

: 8.4 ” Colour, TFT 
Resolution 

: 800 x 600 dpi 
Trace Displayed : up to 8 
Waveforms Displayed : up to 11 
Sweep speed : 6 . 25, 12.5 , 25 , 50mm /s 
Battery Type : Rechargeable Li-ion 14.8V, 

2100m Ah 
Battery Back up : up to 3 hours (2100 m Ah ) 

up to 6 hours (4200 m Ah ) 

(Optional) 
AC Mains 

100 -240V , 50 /60 Hz. 
Data Output Ports 

2 -USB Ports : SD Card Socket, RJ -45 Ethernet (LAN ) 
Port - IEE 802.3 , VGA Output for Siave Monitor, Analog & 
Nurse Call Output, Defibrillation Synchronization Output, 
WLAN Access Point 802 .11g . 

Ecs : 
Lead Type 

: 3 -leads or 5 - leads selectable 
Gain Selection : x0 , 125x0 .25x0 .5x1x2x4 , auto 
ECG HR Range : Adult/Paed , 15 -300 bpm 

Neonate : 15 - 350 bpm 
Accuracy & Resolution : # lbpm or 1 % 
Filter 

: Diagnostic mode-0.05 to 150Hz 

Monitor Mode-0 .5 to 40 Hz 
Surgery Mode -1 to 20Hz 


Earnest Money Deposit — 1 % . 
Cost of tender form : 

Original — 1,040. 
Duplicate — 520 . 

By post — 1,090 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
24 -8 -2011, 3.30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
14 -9 -2011, 3.30 p.m . 

Last date and time of receipt of tender form 
15 -9 -2011, 11 a.m . 

Date and time of opening of tender form — 15 -9 - 2011 , 
11. 30 a.m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31-3 - 2012. 

Tenders should be superscribed with Tender No. and 
Addressed to the Principal , Medical College, Kozhikode . 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened on the above 
date in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment . The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
will be supplied to the firms outside Kerala , on request, 
along with the remittance of 140 by Money Order taken 
in favour of Principal , Medical College , Kozhikode . 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during the working hours. 
(0495 - 2350212) 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുരോഗ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ട്രോളി വിത്ത് റേഡിയന്റ് വാർമർ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീക ത വി ത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നടത്തേണ്ടതുമാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,040. 
പകർപ്പ് - 520. 

തപാൽമുഖേന - 1,090. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 24 - 8- 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 


Should have user friendly feather touch control 

system and safety alarm with high temperature 

cutoff . 
Should have two modes : skin mode and manual 

- mode . 
Should have skin probe which can be used as air 

probe at the time of emergency. 
Should have seperate display for skin temperature , 

- set temperature , percentage of heater output. 
- Should have I ” skin temperature display. 
Should have set temperature display. 
Should have percentage of heater output display 

which should be displayed in the form of bar 

graph for easy assessment of baby condition . 
Should be manual mode time programmable and heat 

output settable . 
Should have over temperature cutoff. 
Should have APGAR timer which shows time in 

seconds and minutes with audio alarm . 
Should have alarm mute time programmable . 
Should have audio and visual alarm for 

0 Probe failure . 
O > 0 .5 C of set temperature. 
O < 0 .5 C of set temperature. 
0 > 38 C of Skin temperature ( Actual temperature 

status blinking ) 
0 < 34 C of Skin temperature ( Actual temperature 

status blinking ) 
0 Power failure . 
Should have Ceramic Infra Red Heater with 650 Watts 
Baby temperature should be maintained + 1- 5 degree 

| range . 
The construction of stainless steel reflector and 

guardd rail is such that the complete cleaning of 
hearer & reflector is possible without any 
electrical shock hazards. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2011, 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011, 11.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴു ത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- 100 - ന്റെ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
(0495 - 2350212 ) 


SCHEDULE OF ITEMS 
Trolley with radiant warmer — 10 Nos. 

SPECIFICATION 
Trolley with radiant warmer 

Should be simple and easy to use . 
Should have Micro Computer Temperature Controller. 
Should provide thermal regulation with highest 

degree of accuracy . 


Infant Care Trolley 

Should be mounted on good quality castors 
Should have stainless steel Baby Tray with transparent 

slot to incorporate facility of Under Surface 

Phototherapy. 
Should have thick clear acrylic collapsible side 

panels to asses . 
Infant from all the sides 
Should have separate acrylic X -ray tray with X - ray 

guide for positioning the cassette. 
Should have Two lower shelves provided for 
Monitors/ equipment below cot. 
Should be in mild steel fabrication . 
Warranty for 2 years . 
- AMC / CAMC for 5 years after warranty . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demo at his own 

cost if requested . 
3. The tenders are not satisfying all the conditions 

are liable to be rejected without further notice . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശിശുരോഗ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡബിൾ സർഫസ് ഫോട്ടോതെറാപ്പി വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീ കൃ ത വി ത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നടത്തേണ്ടതാണ്. 


| ( 3) 


അടങ്കൽ തുക - 3,00 ,000. 


No . S3 -10027/2011/ MCC. 


- 26th July 2011 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the Manufacturers or authorized 
Suppliers for the supply of Double surface Phototherapy 
to Department of Paediatrics of Medical College , 
Kozhikode. Demonstration of the item is to be done if 
necessary. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 612. 
പകർപ്പ് - 306. 
തപാൽവഴി - 652. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 24- 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 - 9 - 2011 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർ ഘാ സുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 


Eastimate Cost - 3, 00,000. 
Earnest Money Deposit — 1 % . 
Cost of tender form : 

Original - 612 . 
Duplicate — 306 . 

By post -- 652 . 
Last date and time of sale of tender form by post 
24- 8 - 2011 , 3 .30 p . m . 

- Last date and time of sale of tender form - 14- 9 - 2011 , 
3 . 30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
15 -9 -2011 , 11 a. m . 

Date and time of opening of tender - 15- 9 - 2011 , 
11 .30 am. 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3 - 2012 . 

Tenders should be superscribed with Tender No. and 
Addressed to the Principal , Medical College , Kozhikode. 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and EMD @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. The tenders will be opened on the above date in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives. 


ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേ 
ണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 
11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രിതിനിധി 
യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മ ത പതം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര ത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് (0495 2350212 ). 


IFICATION 


Rate should be quoted in Indian rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Stamp Paper 
will be supplied to the firms outside Kerala on request 
along with the remittance of 140 by Money Order taken 
in favour of Principal, Medical College, Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours . 
(0495 2350212 ) 


SCHEDULE OF ITEM 
Double Surface Phototherapy with trolley - 10 Nos. 

SPECIFICATION 
The complete unit should have following detachable items. 

(a ) Phototherapy Stand 
(b ) Under Surface Phototherapy 

(c ) Infant Care Trolley 
Phototherapy Stand 

Heavy duty Mobile stand with height adjustment 
facility and easy swiveling of source box . 
Four, 2 Feet imported tubular low pressure mercury 
vapor Fluroscent lamps emitting blue radiation with a 


Warranty – 2 years 
AMC /CAMC for 5 years after warranty 

SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demo at his own 

cost if requested . 


3. The tenders are not satisfying all the conditions 

are liable to be rejected without further notice . 


peak at 450nm specially used for hyperbilirubinaemia 

treatment ( T1 18W /52). 
Two day - light tubes for observation . 
Source cooling fan . 
Special mirror coated reflector and clear filter. 

Irradiance approx 20 - 30 microwatts/cm2/nm . 
Undersurface Phototherapy 

Four 2 Feet imported tubular low pressure mercury 

vapor fluorescent lamps emitting blue radiation 
with a peak at 450nm specially used for 

hyperbillirubinaemia treatment ( TL 20W /52). 
Two day -light tubes for observation . 
Source cooling fan . 
Special mirror coated reflector and clear filter. 
Irradiance approx 25 - 30 p watts/cm2/nm . 
Halogen Examination Lamp should be adjustable and 

provides accurate assessment of infant colour and 

sufficient illumination during procedure. 
Should have Side Mounted Monitor tray , Pole for 

Syringe Pump/ Infusion Pump & Stainless Steel 

IV Stand . 
Should have baby cradle with a facility to put X - ray 

cassette . 
The baby cradle should have a clear acrylic with 

collapsible side panels to assess and infant from 

all sides . 
Should have stainless steel baby tray with 

transparent slot to incorporate the facility of 

under surface phototherapy . 
Should have acrylic tray and cushion mattress with 

head and foot up and down facility . 
Should have acrylic X -ray tray with X -ray guide for 

positioning the cassette . 
Should have one lower shelf to keep under surface 

phototherapy. 
Side hinches should be molded with high quality of 

poly carbonate for easy opening and closing of 

side supports . 
Acrylic baby tray should be easily detachable for 

easy cleaning. 
Should have programmable settings for 
Alarm mute time should be programmable from 

0 to 60 minutes. 
Manual mode time should be programmable from 

0 to 60 minutes. 
Baby temperature maintenance should be 

programmable from 0 .1°C to 3° C 
Over temperature cutoff should be programmable . 
Lower temperature limit setting should be 

programmable . 
Same skin probe can be used as air probe for 

using air mode in case of emergency. 


No. S2/11560/2011/MCC . 

29th July 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Reagent Kits for Lipid 
Profile for the Department of Biochemistry of Medical 
College , Kozhikode. 

The envelope containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 / 11560/ 2011 /MCC for the 
Supply of Reagent Kits for Lipid Profile due on 28 -9 -2011 
and should be addressed to Principal, Medical College , 
Calicut-673 008 . Belated tenders will not be accepted 
Cost of tender form : 

Original — 1,040 . 
Duplicate — 520 . 

By Post — 1,080 . 
Last date and time of sale of tender forms 
27 -9 -2011, 3 p . m . 

Sale of tender form by post will be closed 
20 -9-2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -9 - 2011, 11 a. m . 


The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
28 - 9 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at the time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registerted post on payment by, Money Order from 
the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenders should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only . The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without 
any notice . Duplicate copy of the tender forms 


4 . HDL Cholesterol Precipitation method , 

Phosphotungstate magnesium 
acetate reagent — 50 ml — 18000 

ml ( 360 Nos.) 
5. CK - MB 

Immunoinhibition method — 2 ml 

- 500 ml (250 Nos .) 
Should be of long expiry ( at least One year). 


SPECIAL CONDITION 
Authorization letter from the Manufacturer for the 
Supply of the the items should be submitted along 
with the tender. 


Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


can be obtained on payment. Samples for the 
quoted items should be provied on demand . Cost per ml, 
per pack , tax and rate including tax should be indicated 
separately . 

Further details can be had from the office of the 
Principal , Medical College, Calicut during working hours . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് റിയേജന്റ് കിറ്റുകൾ ( ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ) 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 11560 / 2011/ എം സി സി എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
289 -2011- ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 28- 9-2011 - ന് രാവിലെ 
11 .30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 27 -9 - 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 20 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ്മണിയോർഡർ 
അ യ യ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേ നയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,040 . 
പകർപ്പ് - 520 . 
തപാൽ മുഖേന- 1,080. 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യ ത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധനയ്ക്കായി 
സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. കൂടു തൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. Cholesterol* 


2. 


Triglycerides* 


SCHEDULE 
CHOD PAP Method ( End 
Point ) - 50 ml 30000 ml 
(600 Nos.) 
GPO - POD ( Enzymatic ) — 20 ml 
18000 ml (900 Nos.) 
N - Acetyl Cysteine (NAC ) 
ACTIVATED Bis - Tris buffer, 
Kinetic UV ( 340 nm ) — 2 ml 
500 ml (250 Nos.) 


3. 


CPK 


